DART AEROSPACE LTD Work Order: 
EMI IH HN aa a a NUM Wl MI 
[Descripion Plug č č — — 1 | ^ PartNumber| X D349213 | 
e imu ccu ec rm 


Inspection Dwg: D3492 Rev: D Page 1 of 1 
FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 
-7— SI 
Drawing Actual Method of 
Tolerance Accept | Reject : Comments 
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(00.750 */-0.010 
(0.510 */-0.010 a 
0.045 +0.000/-0.002 l 
0.060 +/-0.005 o 
0.060 +/-0.005 
0.500 +/-0.010 
0.090 +0.000/-0.002 
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Measured by: | | | Audited by: | Preliminary Approval: || 
Date: | | | Date: | Date: 


Date 


Change 
New Issue P/O D3492-053 
(20.750 was 20.625 

Tolerance revised for 20.750 
Dimension (20.510 was 20.520 
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